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1, Celocttl teite, TUB. «dl«d till* ifUtMCB aad stated ttat tea 
attamap* of p. Q. tiMmw, tta teitlte vita tte as Jatenad Hr tt» 
teste darlag tewodlll aarmti teaaiaast* tm tta. tern itiwatei 
tta War tetfteti altii a tin te stteiaiag rasnrdlaB* 

«f tir. MdWM« , i Brntafta in ■—nirtlwn uth tite tirltlte nttar , » 
afforta te altar bis am. 

V 

2, lbs ter teparteaat** rap3y» dddi aaa Wag praparad ter tta 
S a arata a y* * dpatet Bgaradbr stated that tea ter tipsteal did art 
term priaaxp tifdwM of tta aatta r tat teat tta rasardlnga aarsaa £U* 
la tta BaUem! IraMras radar TUB saatral aad ttat twtata ti SteU» a* 
date*, ta attalaad teas tta aft* te&aaal te&te laptirod («) teattar it 
«as dtstofltts ter tta a t ta raa ya te tddrta* tta BBS ilrastly la tta atetar 
aad (fc) teattar tea arterial* telte Is waaaaalftad* tested ta rtetta a d . 

3, tersatlartlea rot a te* ttat tta BaHaate drtefts* la tta p r a p a r 
pafttls rspeaStacpter ai* writ astertal ntaati ta it Ip tta tsr ar tl 
agaoalss «f tta gar arrajt aad la tta pry ar ratep isata f a a fagtey sate 

aaaataaa. tidS tta Batteasl tidtaTSr*tta ao atr al of ttattatiti 
qpUtta raSBtti> agw la a taw pl ao al r a atrl a tlaas* aad alaas tears 
appaars la tela 'teas te ta as tatfasttaft te tta rates** af topis* at tta 
■aterial la qwaatlm. It aaa agr aa d ttat tat telta aaald ate tea ter 
Basaartaaat restate to salt aaatlaa af tta CBS la tta pr apiaad latter aad 
te aaggaat ttat tea atteaaape a ppr o a te tta Batlatal dateteas dlraat. 
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